Dr JAN MAZUR 


były szef księgowości C.Z.P.N. 


zmarł dnia 19 września 1949 r., po długich a ciężkich cierpieniach, 
przeżywszy lat 53. 


Pogrzeb odbędzie się w środę dnia 21 b. m. o godz. 3 po południu z domu przedpogrzebowego 
przy ulicy Miodowej, o czym zawiadamiają w głębokim bólu pogrążeni: 


żona i przyjaciele. 
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